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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICES 


- (1 ) 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്നവ വിത ര ണം ചെ യ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത് ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ് 4/ 9911/ 2011 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


No. S4- 9911/ 2011 . 

23rd February 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed Performa are invited 
for the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode- 8 . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S4 / 9911 /2011 . 

EMD - 1 %. 
Price of tender (in duplicate ) ST - 460 . 

Date and time of close of sale of tender forms — 
16 - 4- 2012 at 3 p . m . 

- Date and time for receipt of tender - 17- 4- 2012 at 
5 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 18 - 4- 2012 , 
12 Noon . 
| Date up to which rates are to be firm - 31-8- 2012 . 

Address of officer from whom tender 
forms are to be obtained and whom tenders are to be 
sent - The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode -8 . 


ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം): - 460. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 16 - 4 - 2012 , 3 മണി. 


തീ യ തിയും 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അ വ സാ ന 
സമയവും - 17 - 4 - 2012 , 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 4 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 31 - 8- 2012. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്ന തും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ് ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


DETAILS OF ITEMS 


- 


വ 


3. 


Electric bulb (60 w ) 
Electric bulb 100 w 
Electric Tube 40 w Flurecent) 
Electric Tub thin ( T5 ) 
Electric chock 40 w 
Electric Chock for the thin tube 


400 Nos . 
- 200 ,, 

2200 ,, 
- 350 ,, 


Date upto which rates are to be firms — 
31- 8-2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent , The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 

ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


4 , 


- 100 


, 


5. 
6. 


(15) 


- 125 


Nos. 


7. 


Capacitor for fan 


- 250 


ഇനവിവരം 


1 , 


Sterilizer coil 200 w (Butterfly 
type ) 


പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ( മ ഞ്ഞ ) 50 മെകാ ണിനു 
മുകളിൽ സീൽ ചെയ്ത് ( പ്രിന്റഡ്) നീളം 75 
സെ . മി . വീതി 60 സെ . മി . - 1850 കി . ഗ്രാം . 


Three pin 15 ampere (male ) 


പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ( ചുവപ്പ്) 50 മെകാ ണിനു 
മുകളിൽ സീൽ ചെയ്ത് ( പ്രിന്റഡ്) നീളം 75 
സെ . മി . വീതി 60 സെ . മി . - 1850 കി . ഗ്രാം . 


Three pin socket 15 ampere 
(female ) 
Three pin 5 ampere (male) -- --50 
Three pin 5 ampere ( female) -- --50 


11. 


, 
, 


ടെണ്ടർ അ യ യ ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്4 /10164 / 2011 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 


12 . 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ടാക്സടക്കം - 1, 125. 


13 . 


Three mo 


Three cover wire for sterilizer be — 50 mtrs. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 4 - 2012 , 3 മണി. 


No. S4 -10164/2011. 


| 23rd February 2012. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും - 17 - 4 - 2012, 5 മണി. 


Sealed tenders in the prescribed Proforma are invited 
for the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 18 - 4 - 2012 , 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 8- 2012. 


Details of Items 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴി 
ക്കോട്-8. 


1. Plastic cover (Yellow ) above 50 micron seal 

affixed ( printed ) Length 75cm ,width 60cm — 1850 Kg. 
2. Plastic cover (Red ) above 50 micron seal 

affixed (printed ) Length 75cm ,width 60cm — 1850 Kg. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode-8 . 


- (Sd.) 
Superintendent. 


E . M.D -1 %. 


Superscription tender number should be specifically 
noted as S4/ 10164/2011. 

| Price of tender (in duplicate ) + ST Cash only / 
Monery order - 1,125 . 


Date and time of close of sale of tender forms— 
164-2012 , 3 p . m . 


Date and time for receipt of tender 
174-2012 , 5 p. m . 

Date and time for opening of tender 
18 - 4- 2012 , 12 Noon . 


